جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


| رمز المدرسة ٠‏ 1212 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانبة 
يريه : الر 2 للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة الرازي الاهلية للبنين 








| 1 | 1421911212001 | عباس يونس قاسم علي ا64 5 | 53 | 29 | 5 | ل | 0 

2 | 1421911212003 | علي عباس هاتو محسن || 50 | 50 | 35 | 42 | سمط | 6 00 0( 

3 | 1421911212004 | محمد فاضل محمد حسن | ا5 | 75 | 50 | 56 | نج | 22 __ 
الممذ 


لممتحنون 


سبون 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


